PCB–6 


(FOIL SIDE) 


IC1003 
D2 


IC1053 
A2 


IC1057 
A2 


IC1103 
B1 


IC1107 
B2 


IC1108 
C2 


IC1113 
B2 


IC1115 
B1 


IC1150 
D2 


IC1151 
D2 


IC1152 
D3 


IC1153 
G3 


IC1155 
G3 


IC1156 
D2 


IC1157 
D2 


IC1158 
D3 


IC1159 
D3 


IC1161 
I4 


IC1162 
I4 


IC1165 
F3 


IC1166 
E3 


IC1167 
G3 


IC1168 
F3 


IC151 
D4 


IC157 
D3 


IC164 
E3 


IC200 
C4 


IC250 
B3 


IC254 
B3 


IC255 
B4 


IC256 
B4 


IC257 
B5 


IC300 
H3 


IC301 
H3 


IC303 
E3 


IC312 
F2 


IC313 
H3 


IC500 
I3 


IC601 
D4 


IC602 
E4 


IC603 
E4 


IC604 
A3 


IC701 
A4 


IC702 
A4 


IC904 
C1 


IC908 
C1 


IC913 
A2 


IC916 
A3 


Q1000 
C2 


Q1001 
D2 


Q1002 
D2 


Q300 
G3 


Q301 
G3 


Q302 
F3 


Q303 
F3 


Q304 
F3 


Q305 
E3 


Q306 
G2 


Q307 
F2 


Q309 
F2 


Q311 
F1 


Q312 
E1 


Q315 
F2 


Q316 
F2 


Q317 
E2 


Q318 
E2 


Q319 
E2 


Q320 
F4 


Q400 
G1 


Q401 
G1 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 


(FOIL SIDE) 


Q402 
G1 


Q403 
H1 


Q404 
G1 


Q405 
H2 


Q406 
F1 


Q407 
F1 


Q408 
H2 


Q409 
G1 


Q500 
H2 


Q501 
I2 


Q502 
H2 


Q503 
H2 


Q505 
I2 


Q506 
I2 


Q507 
I2 


Q508 
H1 


Q510 
I2 


Q511 
I2 


Q512 
I2 


Q513 
I2 


Q804 
I3 


Q806 
I4 


Q807 
I3 


Q850 
H4 


QR300 
E2 


QR301 
F2 


QR500 
H1 


QR501 
H1 


QR801 
J3 


QR802 
I3 


QR803 
J3 


PCB–7 


IC1000 
C2 


IC1001 
D3 


IC1002 
C2 


IC1004 
C3 


IC1005 
C3 


IC1015 
C2 


IC1051 
A1 


IC1055 
A2 


IC1056 
A2 


IC1058 
A3 


IC1100 
B3 


IC1102 
B3 


IC1106 
B2 


IC1114 
B1 


IC1116 
B1 


IC1154 
G4 


IC1160 
I4 


IC1163 
J4 


IC150 
D4 


IC152 
D4 


IC153 
D4 


IC154 
D4 


IC156 
E3 


IC158 
C4 


IC159 
D3 


IC160 
C3 


IC161 
E4 


IC163 
D3 


IC201 
C4 


IC202 
E4 


IC203 
D4 


IC251 
C4 


IC252 
B4 


IC253 
C4 


IC306 
G3 


IC307 
F3 


IC308 
F3 


IC309 
F1 


IC310 
E1 


IC311 
E1 


IC314 
F4 


IC315 
G4 


IC316 
E4 


IC502 
I2 


IC503 
I2 


IC600 
B5 


IC700 
A4 


IC800 
I3 


IC801 
I3 


IC802 
I4 


IC805 
J3 


IC850 
H4 


IC900 
D1 


IC902 
C1 


IC909 
C1 


IC910 
A1 


IC915 
C1 


IC923 
B2 


IC924 
A2 


IC925 
A2 


P1 
G5 


P2 
D5 


P3 
A3 


Q308 
F1 


Q310 
E1 


Q313 
E2 


Q314 
E2 


Q410 
F1 


Q504 
I2 


Q509 
I3 


Q514 
I2 


Q800 
I4 


Q801 
I4 


Q802 
I3 


Q803 
I3 


Q851 
H4 


QR1 
I4 


QR200 
D3 


QR201 
D3 


QR202 
D3 


SW400 
G1 


TG100 
E5 


TG1106 
B3 


TG901 
D1 


TP1001 
D1 


TP1100 
B2 


TP1102 
C2 


TP1103 
C2 


TP1104 
B2 


TP1105 
C2 


TP300 
H3 


TP301 
G3 


TP903 
D1 


TP905 
C2 


VC1000 
D2 


VC500 
I3 


VR1000 
B1 


VR1050 
A1 


VR1100 
B1 


VR1102 
B1 


VR300 
G1 


VR301 
F1 


VR302 
E1 


VR303 
E1 


VR304 
F1 


VR305 
E1 


VR306 
E1 


VR307 
F1 


VR310 
F1 


VR311 
G4 


VR312 
G4 


VR400 
G1 


VR500 
H1 


VR501 
H1 


VR502 
H1 


VR503 
H1 


VR504 
H1 


VR505 
I1 


VR506 
I1 


VR507 
I1 


REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 
REF 
LOC 


(COMPONENT SIDE) 


VIDEO PHASE 


VR1050 


SCH PHASE 


VR902 


CS1 


SHP 
TP1104 


TG1106 


TP1103 
TP905 
TP1102 


H PHASE 


VR1100 


S/H PHASE 


VR900 


SCH DET 


VR901 


TP903 


TG901 


BF PHASE 


VR1102 


SYS SC OFF 


VR1000 


RSY 


TP1001 


VC1000 


VC0 


FS PHASE 


TP1100 
RFCF 


TP1105 
RDFRM 


VR306 
PB LEV 


VR303 
PB DL 


VR305 
PR LEV 


VR304 
Y FREQ 


VR302 
PR DL 


VR307 
ENC PR PB TIM 


VR301 


VR310 


Y LEV 


SW400 
BETA 
MII 


VR400 
SYNC LEV 


VR509 


TP300 


PB L 


VR506 
PR BAL 


VR505 
PB BAL 


VR500 
ENC PR 
LEV 


VR508 


VR802 


PR L 


VR804 
Y L 


VR805 
S L 


VC500 
PAL 
PHASE 


VR504 
BURST PHASE 


VR300 
GAIN BAL 


VR502 
HUE PHASE 


VR503 


TP301 


TG100 


BURST LEV 


VR501 
ENC PB LEV 


SETUP LEV 


VR800 
ENC Y 
LEV 


VR507 
QUAD 
PHASE 


VR803 
ENC YC 
TIM 


VR801 
ENC Y FREQ 


VR312 


VR311 


VR508 
H1 


VR509 
H1 


VR800 
I1 


VR801 
I1 


VR802 
J2 


VR803 
I1 


VR804 
J3 


VR805 
I3 


VR900 
C1 


VR901 
C1 


VR902 
B1 


X1000 
D2 


X1050 
A1 


X900 
A2 


X901 
B3 


(COMPONENT SIDE) 


